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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 
TENDER NOTICES 

( 1) 
No. 07/ 16490 /2013/MCT. 

24th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are invited for the supply of Cleaning Items required for the 
Various Departments (Medical College Hospital, SAT Hospital and MCT) of Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 152/2013 . 
Cost of tender form (Sales Tax inclusive ): 

Original 1,050. 

Duplicate 525. 
Last date and time for sale of tender form — 7 - 10 -2013, 3. 30 p . m . 
Last date and time of receipt of tender form — 8 - 10 -2013, 2 .30 p . m . 
Opening date and time of tender - 8 -10 -2013 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. 
Money Order should reach this office on or before 24 - 9 - 2013. No other forms of remittance will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലീനിംഗ് ഐറ്റംസ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പറോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 152/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ X 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 3 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 7 - 10 -2013, 3. 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 8 - 10 - 2013, 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 8 -10- 2013 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (8 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി യോർഡർ ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോ റ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അ യ യ്ക്കാൻ ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താ ണ് . മണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി ഫോ റ ങ്ങ ൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
24 - 9 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


List of Cleaning Items 


Sl. No. 


Item 


Specification 


MCH 


SATH 


MC Office 


Total 


6000 Nos. 


150 gm. 
150 gm. 
500 gm . 


15000 Nos . 
12000 Nos. 

1000 Kg. 


5000 Nos. 

500 Kg. 


1500 Nos. 22500 Nos. 
1500 Nos. 18500 Nos. 

500 Kg. 2000 Kg. 


Toilet Soap 
Washing Soap 
Washing Powder 
Pkt. 
Cleaning Powder 
Pkt. 
Bleaching Powder 
Pkt. 


| 1 Kg. 


2000 Kg. 


1000 Kg. 


500 Kg. 


3500 Kg. 


500 gm . 


250 Kg. 


250 Kg. 


TENDER SCHEDULE 


1. 
2. 


3. 
4 . 


5. 


The period for which the rates to be in firm - One year . 
The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free delivery 
at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 Kerala non judicial stamp paper together 
with required sum of Earnest Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by way of 
crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 
relevant certificate along with their tenders. 


9. 
10. 


12. 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained. 
Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 
samples will not be considered for selection. 
Tenders should bear the Signature and full Postal address of the tenderers witnesses where ever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information 
to the tenderers . 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 
in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or his authorized representative who may present 
at the time. 
More details can be had from this office on working hours. 


15 . 


16 . 


18. 


No. C7/19101 /2013 / MCT. 

24th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are invited for the supply of Miscellaneous Items required for 
the Various Departments, (Medical College Hospital, SAT Hospital and MCT) of Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbered and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. - 153/2013. 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax): 

Original 1,050. 

Duplicate — 525. 
Last date and time for sale of tender form — 7- 10 - 2013 , 3.30 p . m . 
Last date and time of receipt of tender — 8- 10 -2013, 2.30 p. m . 
Opening date and time of tender - 8 - 10 -2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is sent 
by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . 
Money Order should reach this office on or before 24 - 9 - 2013 . No other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് (എസ്. എ . റ്റി., എച്ച്. എം . സി . എച്ച്., 
എം . സി . റ്റി .) ആവശ്യമായ മിസലേനിയസ് ഐറ്റംസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 153/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ Y 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 7 -10 - 2013, 3.30 മണി. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 8- 10 -2013, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 8- 10 -2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 


അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു 
ന്ന താ ണ് . മണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി ഫോ റ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യപ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
24 - 9 - 2013 -M2020o Dişlololoomo. mom1310 132m emowodwoJACO MloM100M om . Børelom 60000 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


List of Miscellaneous Items 


Sl. No. 


Items 


MCH 


SATH 


MC Office 


Total 


6000 Nos. 


6300 Nos. 


300 Nos. 
15 Nos. 


100 Nos . 


115 Nos. 


20000 Nos. 


4000 Nos. 


Mopping Cloth 
Mopping Stick 
Razor Blade 
Shaving Set 
Brooms (Coconut Palm ) 
Grass Brooms (Plastic Handle) 
Cob - Veb Capture ( Plastic) 


24000 Nos. 

50 Nos. 


50 Nos. 


2000 Nos . 


1000 Nos. 


300 Nos . 


3300 Nos. 


200 Nos. 


50 Nos. 


290 Nos. 


40 Nos. 
250 Nos. 


200 Nos . 


50 Nos. 


500 Nos. 


Floor Brush 


500 Nos. 


100 Nos . 


600 Nos. 


Nail Brush 


500 Nos . 


500 Nos . 


Brush for Cleaning Wash Basin 


50 Nos. 


50 Nos. 


Bottle Brush 


50 Nos. 


50 Nos. 


Toilet Brush 


100 Nos. 


100 Nos. 


Plastic Mug 


500 Nos. 


50 Nos. 


550 Nos. 


100 Nos . 


100 Nos . 


Plastic Bucket (10 Lr.) 
Plastic Bucket ( 15 Lr.) 
Plastic Bucket (20 Lr.) 


100 Nos. 


100 Nos . 


100 Nos. 


100 Nos . 


Plastic Basin 


100 Nos. 


100 Nos. 


50 Nos. 


50 Nos. 


Plastic Bucket with Lid 
30 Lr. Green 


50 Nos. 


50 Nos . 


Plastic Bucket with Lid 
30 Lr. Red 


50 Nos. 


50 Nos. 


Plastic Bucket with Lid 
30 Lr. Yellow 


50 Nos. 


50 Nos. 


Plastic Bucket with Lid 
30 Lr. White 


50 Nos. 


50 Nos. 


Plastic Bucket with Lid 
30 Lr. Black 


50 Nos. 


50 Nos. 


Plastic Bucket with Lid 
30 Lr. Blue 


Chappal Size 


6 


100 Pairs 


100 Pairs 
300 Pairs 
200 Pairs 


Chappal Size — 7 
Chappal Size — 8 


300 Pairs 


200 Pairs 


| (3 ) 


ശരിപകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7 - 10 - 2013 , 3 .30 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 10 - 2013, 2.30 മണി. 


No. C7/19102/2013/ MCT. - 

24th August 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following Items required for the various 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. - 151/2013. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 8 - 10 - 2013, 
3 മണി. 


Sl. No. 


Name of Equipments 


Quantity 


Cleanning Items 


1 


White Lotion 


3250 Lr. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3 . 30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 100 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 24 - 9 - 2013 - ന് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടു 
ത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


2 


Betadine — 500 ml 
Toilet Cleaning Solution — 500 ml 


20 Nos. 
500 Nos. 


3 


TENDER SCHEDULE 


Cost of tender form (VAT inclusive ): 

Original _ R 1, 050. 

Duplicate ? 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
7-10- 2013 , 3 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-10- 2013, 2 .30 p . im . 

Opening date and time of tender - 8 - 10 - 2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 24 - 9 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പർ -151/ 2013. 


- 3. 


4, 


5 . 


The period for which the rates to be in firm — One 
year . 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


കമ 


എണ്ണം 


ഇനത്തിന്റെ പേര് 

- നമ്പർ 


- ക്ലീനിംഗ് സാധനങ്ങൾ 


7. 


1 വൈറ്റ് ലോഷൻ 
2 ബീറ്റാഡിൻ ( 500 എം. എൽ.) 

ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിംഗ് സൊലൂഷൻ 


3250 ലിറ്റർ 
20 എണ്ണം 
500 എണ്ണം 
(500 എം . എൽ.) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ Y 1,050 . 


10 . 


11. 


Last date and time of receipt of tender form 
4-10-2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 4 - 10 - 2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(R 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 23 -9 -2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോ 
തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


13 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers and witneses wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the Tenderers. 
Specifications of the items are given in the list . 
Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the Tender Notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or their authorized representatives 
who may present at that time. 
More details can be had from this office on 
working hours. 


14, 


15 . 
16. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 


കമ 
നമ്പർ 


169/ 2013 


17. 


170 / 2013 


171/ 2013 


18. 


172 / 2013 


173 / 2013 


No. C5/ 13811/ 2013/ MCT. 

29th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Consumables required for the 
Various Departments of CVTS , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് ? 1, 050, 

കമനമ്പർ 2 - ന് 3 840. 
ശരിപകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 

? 525, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 420 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 10 - 2013 , 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4-10-2013 , 
3 മണി. 


Tender should be superscribed with tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Sl. No . 


Tender No. 


169/ 2013 
170 /2013 
171/ 2013 
172 /2013 


173 /2013 


Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (R 100 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആ വശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 23 - 9 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാ സ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Original 7 1,050 for Sl. Nos . 1, 3, 4, 5; 3 840 

- for Sl. No . 2 . 


| Duplicate - 1 52 5 for Sl. Nos. 1 , 3 , 4 , 5 ; 

- 3 420 for Sl. No. 2. 
Last date and time for sale of tender form 
3 -10 - 2013 , 3 p . m . 


LIST OF ITEMS 


C2/ 13811 (5 )/ 2013/MCT Tender No. 173 /2013 


C2/ 13811 ( 1)/2013/MCT Tender No. 169 /2013 


1. 


Diamond dust coated micro needle holders with 
flat and catch length 185mm , Suturesize 7 /0 and 
Smaller — 2 Nos. 


Linear Cutter with Directional Stapling 
Technolgy with adjustable left and right firing 
knob , with integrated Gap control technology in 
80mm GIA instruments — 10 Nos. 


2 . 


Reloads for 80mm GIA instruments with 
Directional Stapling Technology with the cutting 
knife incorporated in the reloads itself — 60 Nos. 


Castroviejo tungsten Carbide inserted jaw micro 
needle holder with catch with round handle 
Length 180mm 
0 .2mm Pitch Serration 
Suture Size 6 /0 7/0 — 2 Nos. 
Non Tacematic Vessel Clips 
( Bull dog clamps) 
Curved closing force 50g — 5 Nos . 
Curved closing force 80g 5 Nos. 


C2/13811 ( 2 )/2013/MCT Tender No. 170 /2013 


1 . 


Linear Cutter with Directional Stapling 
Technolgy with adjustable left and right firing 
knob , with integrated Gap control technology in 
60mm GIA instruments — 10 Nos. 
Reloads for 60mm GIA instruments with 
Directional Stapling Technology with the cutting 
knife incorporated in the reloads itself — 60 Nos. 


C2/ 13811 (3)/2013 /MCT Tender No. 171 /2013 


1. 


Synthetic Hydrogen Sealant (PEglycol + HCL + 
Na Po4 ) 2 ml Kit — 10 Kits . 


(5 ) 
No. C8 /17365/2013/MCT. 

29th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed proforma 
are invited for the purchase of the following Items 
required for the Professor and Head , 
Neurology Department Govt. Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 


2. 


Synthetic Hydrogen Sealant (PEglycol + HCL + 
Na Po4 ) 4 ml Kit — 10 Kits. 


3 . 


Hemostatic Matrix + Thrombin + Gelatin 
5 ml Kit — 10 Kits . 


Tender No. — 164 /2013 . 
Details of items— Defibrillator - 1 No. 


C2/13811 (4)/2013/MCT Tender No. 172/2013 


1. 


Micro Vascular Scissors 


Length 180mm (7 ") ring handle 

25 degree angled 


blade — 2 Nos. 


Length 180mm (7") ring handle 

45 degree angled 


blade — 1 No. 


Length 180mm (7" ) ring handle 

60 degree angled 


Cost of tender form (VAT inclusive): 

Original 420. 

Duplicate 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
8- 10 -2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
9 -10 -2013 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 9- 10 -2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 27 - 9 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


blade1No. 


(d) 


Length 180mm (7") ring handle 

125 degree angled 


blade2 Nos. 


2. 


Diamond dust Micro forceps with round handle 


(a ) Length 185mm , Platform tip 
S tra i g h t - 

2 Nos. 

Length 185mm , Platform tip 
c ur ve d 

2 Nos . 


8 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 164/ 2013. 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ഡിഫിബ്രിറ്റേറ്റർ - 1 എണ്ണം. 


| 9. 


10. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 420. 

ശരിപകർപ്പ് ? 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 10 - 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9- 10 - 2013, 
3 മണി. 


12 . 


13. 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർ ഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) 
മണിയോർഡറായി പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 27 - 9 - 2013 - ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ . ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
(പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed, Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the Tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the Tenderers and witness wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
Tender wholly or partially without any prior 
information to the Tenderers . 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the Tender Notification . 
Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or their authorized representatives 
who may present at that time. 
More details can be had from this office on 
working time. 


- 15. 

16 . 


17. 


- 18. 


More A 


TENDER SCHEDULE 


Technical Specifications 


2 . 


5 . 


The period for which the rates to be in firm One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Governemnt Medical 
College, Thiruvananthapuram . 


1. Biphasic , Manual and AED with voice prompt , 

compact and light weight. 
- 2. Energy selection 5J to 200J in steps. 
3. Momentary energy selection access on front panel. 

Should have adult and paediatric paddles integrated 

on same handle. 
5. Momentary charge key on front panel and on the 

apex hand . 

Monitor should display selected and deliverd energy. 
7 . Should have disarm facility . 

Energy should be delivered within 30ms after the 

detected R wave in synchronization mode. 
9. Charging time maximum 5 sec . for 200J. 
| 10. Should have battery back up for 50 discharges of 

200J. 


Should have ECG inputs through paddles or 3 lead 
cables. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ 
ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലക്ക് ആവശ്യമായ താഴ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള 
വരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 163/ 2013. 
- ഉപ ക ര ണ ത്തിന്റെ പേര് - ഹൈഡജൻ ബീത്ത് 
അനലൈസർ - 1 എണ്ണം. 


12. Should have display for selected ECG input source 

(I, II , III, paddles) 
13. Lead off message should appear with alert tone . 
14. Amplitued gain of ECG waveform should be 

adjustable. 
15 . Should have display for heart rate . 
16 . Should have alaram for high and low HR. 
17. Should have an inbuilt thermal recorder. 
18. Should have enable /disable option for printer. 
19. Should supply 2 bottle of jelly , 12 roll of thermal 

paper. 
20. Should supply three pairs of AED pads. 
21. Should operate on mains 230V , 50Hz . 

Should have safety certificate from a competent 
authority CE /FDA (US)/STQC CB certificate/ STQC S 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate /test report shall be produced along with 
the technical bid . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ 

അസ്സൽ ? 630. 
ശരിപകർപ്പ് - 315. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8- 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9- 10 - 2013, 2. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 9 - 10 - 2013, 
3 മണി. 


| ( 6 ) 


No. C8/ 17369 /2013/ MCT . 

29th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following items 
required for the Professor and Head , Medical 
Gastroenterology Department, Government Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. --163/2013 . 
Details of items -- Hydrogen Breath Analyser - 1 No. 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 27 - 9 -2013 - ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പവ്യത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


Cost of tender form (inclusive of VAT ) : 


1 . 


Thu .. . 


Original X 630. 


4 . 


Duplicate X 315. 
Last date and time for sale of tender form 
8 -10 - 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
9-10 -2013, 2.30 p. m. 

Opening date and time of tender — 9 - 10 -2013, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(8 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 27- 9- 2013. No other forms of remittance 
will be accepted . 


The period for which the rates to be in firm — One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


7 . 


8 . 


Coul 


9. 


No. C8 / 17371/2013/MCT. 

29th August 2013 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following items 
required for the Professor and Head , Medical 
Gastroenterology Department, Government Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 162/2013. 
Details of items— Endoscope Reprocessing Machine 

1 No. 
Cost of tender form (inclusive of VAT): 

Original 1,050 . 


10. 


Earnest Money Deposit (One percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witness wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. 
More details can be had from this office on 
working hours . 


12. 


13. 


14 . 


15. 


17 . 


18 . 


Duplicate 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
8 - 10 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
9 -10 -2013 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 9 - 10 -2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 27 -9- 2013 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ 
- എന്റെ റോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽ പ ര്യ 
മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

BÖRIIMŨ mmid162 /2013 . 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് എൻഡോസ്കോപ്പ് റീപ്രോസസ്സിംഗ് 
60641108 — 1 20mo. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

Bromurod 1,050. 

coolloo 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NO0108- 10 - 2013 , 3 oom . 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
mewu109 - 10 - 2013 , 2. 30 om . 


Specification of Hydrogen Breath Test H + 


• The system should measures hydrogen in a 

single sample of alveolar air. 
The system should be capable of measuring 
breath trace- gas studies. The system should be 
able to detect and correct for contamination of 
the sample with room air or dead space air 

during the collection procedure . 
• The system should have following features. 
• " One - touch " push -button calibration . 

Zero controls. 
Facilities for flow check and sample correction . 
Solid -state sensors. 
Results should be displayed in less than 50 
seconds . 


Börelom 0000m 000100 NOO109- 10 - 2013 , 
3 cm ). 


11. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


12 . 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
00103CM00 3.30 aml 2100 eisjeom . 001000obyo 
ദർ ഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
oecon50g /0 * 50 Bowldo GIOON (M1008 27ða ) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
MOJUMM100 -695 011 9m heimuoml08 BOGODYCOOMS 
mm . Dom co "ÓW JAWO 27- 9 -2013 -M 3 emlas ejmbol 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ള തും മേൽ വി ലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
eißlomom. 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the Tenderers and witness wherever 

necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


TENDER SCHEDULE 


1 . 


One 


The period for which the rates to be in firm 
year. 


2 . 


Specifications of Endoscope Reprocessor 


3. 


The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


I 


It should have capacity for 8 - 9 liters of 
disinfectant. 


4 . 


5. 


II 
III 


It should be fully immersible . 
It should have digital display for cycle selection . 
It should have automatic functions selection for 
disinfectant and water cycle . 


6 . 


It should have soft touch keypad and selection as 
computer. 


V 


7 . 


VII 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposit ( one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


It should be having printer for data storage of 
scope cleaning procedure with cycle duration . 
It should have time selection from 1- 99 minutes for 
disinfectant cycle and water cycle. 
It should have air flushing cycle which works after 
every disinfectant and water cycle. 
It should have vertical level sensor. 
It should be compact size . 


VIII 


IX 
X 


XI 


9 . 


It should have direct water inlet and inbuilt 
disinfectent tank . 


10 . 


XII 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained. 


It should be compatible for Pentax and Olympus 
endoscopes . 
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No. C8/17374/ 2013/ MCT. 

29th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the following items 
required for the Professor and Head , Anaesthesiology 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No . - 168/ 2013. 

Details of items — Intermittent Pneumatic Compression 
System — 2 Nos . 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 

വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
- ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
- വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 27 - 9 - 2013 - ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
- മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


- 1. 


The period for which the rates to be in firm - One 
year. 


4, 


Cost of tender form (inclusive VAT ) : 

Original — 840 . 

Duplicate X 420. 
Last date and time for sale of tender form 
7 -10- 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8 -10 -2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 8 - 10 -2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(3 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 27 - 9 -2013. 
No other form of remittance will be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അന്ത്യേഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യ 
മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് നമ്പർ 168 /2013. 

- ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് - ഇന്റർമിറ്റന്റ് ന്യൂമാറ്റിക് കംപ്രഷൻ 
സിസ്റ്റം - 2 എണ്ണം. 


5. 


6 


7. 


The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and free 
delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


8. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ 7 840. 

ശരിപകർപ്പ്- 7 420 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 10 - 2013 , 2. 30 മണി. 


| 9. 


10 . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
8 - 10 - 2013 , 3 മണി. 


12 . 


For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


Controller should have USB port make software 
updates to be easy . 


Controller should have adjustable bedhook which 
attaches easily and securely to most footboards . 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers and witness where ever 
necessary . 


14 . 


Choice of three styles like Knee Length , Thigh 
Length and Foot cuff . 
Battery backup with Heavy duty battery which 
supplies power for 8 hours for uninterrupted 
compression . 
Should have trouble shooting index in the device 
itself. 


A 


4 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


Sleeves should be comfortable and provide Dry , 
Cool, soft (DCS) technology to address patient 
discomfort . 


Specifications for Intermittent Pneumatic Compression 

System for DVT Prophylaxis 


System should accommodate single leg operation 
or both if needed . 
Leg sleeves should have thin fibres of cool 
venting fabric to reduce itchniess. 
Legs sleeves should have bladder geometry evenly 
distributes pressure across three bladders with 
minimal pressure points . 
Leg sleeves should have Pillowcase design 
delivering an optimal level of flexibility and stretch 
allowing sleeve layers to glide freely among each 
other. 


THE COMPRESSION SYSTEM SHOULD HAVE 


FDA/ ISO /CE Mark Certified Quality product. 


A 


A 


Provides Sequential , Gradient and circumferential 
compression around the ankle, calf and then the 
thigh . 
Gradient compression in decreasing range of 
pressure from ankle to thigh . 
Compression cycle frequency is to be dependent 
on Individual venous return . 
Venous Return of individual patients should be 
sensed by compression system itself using the 
technique of air plethismography. 
Provides Animated Alarm Resolution where 
animated icons communicate the cause of alarm 
and remedies for alarms. 
Provide Improed durability with rating of IPX3 
which certifies stable power supply , limited liquid 
ingress and fully protected battery etc. 
Controller should provide reduced noise by having 
vibration dampeners and soft overmolding. 
Controller should have Graphic user Interface of 3.2 
inch colour LCD screen which provides larger icons 
for greater visibility. 
Controller material should be compatible most of 
hospital grade cleaning agents. 


No. C8/17375 /2013 /MCT. 

29th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the 
following items required for the Professor & Head , 
Anaesthesiology Department, Government Medical 
College, Hospital, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. — 165 / 2013 . 

Details of items — Fibre Optic Laryngoscope 
10 Nos. 
Cost of Tender form ( inclusive of VAT ) : 

Original 420 . 
Duplicate _ 210 . 


АА 


Last date and time of sale of tender form — 7- 10 -2013 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8 - 10-2013, 2.30 p. m . 


| Opening date and time of tender - 8 -10 -2013, 3 p . m . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
(3 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 27-9- 2013 . No 
other form of remittance will be accepted . 


SPECIFICATION OF FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE 

Handle 
• Should have LED for bright, white light with 10000 

hours of life. 
• Pluge in charging Handle type C for charging Lilon 

Battery . 
• C -type Lithium lon rechargeable battery with more 
- than 1000 charge cycles. 
• Lamp integrated into the handle with metal contacts . 
• Sturdy handles, comfortable handlings made up of 
• Chromium plated metal. 
• Simple change of batteries at the base of the 

handle should satisfy ISO 7376 stands. 
• Closed battery cover to prevent penetration of 

liquids. 
• Simple conversion to charging handle . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ള 
വരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 165/ 2013. 


Blades 


ഉ പ ക ര ണ ത്തിന്റെ പേര്- ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് 
ലാരിങ്ങോസ്കോപ്പ് - 10 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 420. 

ശരിപകർപ്പ് ? 210. 

ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
7 -10 - 2013, 3 മണി. 


• Integrated Autoclavable Fibre Optic Blades . 
• Integrated F .O light conductor, easy to clean . 
• Stainless steel blades with refined surface. 
• Excellent visibility of vocal cords and epiglottis . 
• Long service life , autoclavable 
• Macintosh Blades size 3 & size 4 . 


TENDER SCHEDULE 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 -10- 2013, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
8 - 10 - 2013, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം (8 50) അധികം ചേർത്ത് 
( തപാൽ ചാർജ്ജ്) മണിയോർഡറായി പിൻ സിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 27 -9 - 2013, 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ 
മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ 
പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളു. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


1. The period for which the rates to be in firm one 

year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

- considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( where ever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained. 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstancse . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
- 13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenders and witness where ever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specification of the items is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications conform 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
- 18. More details can be had from this office on 

working time. 


Opening date and time of tender — 8 -10 -2013, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Govt. Medical College, Thiruvananthapuram , 
| Kerala State, Pin - 695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 27 - 9 - 2013 . No other forms of 
remittance will be accepted. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ 
വെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 166 /2013. 
സാധനങ്ങളുടെ പേര് നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ - 2 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 420 . 

ശരിപകർപ്പ് ? 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 7 -10 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 10 - 2013, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
8- 10 - 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കുന്നതി 
നുവേണ്ട തുക (8 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 

ത്ത തു മായ മണിയോർഡ്റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യ ത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 


| (10 ) 
No. C8/ 17377 /2013 / MCT. 

| 29th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , 
Anasesthesiology Department, Government Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed Tender Number and addressed 
to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. - 166/2013. 
Details of items— Nerve Stimulator - 2 Nos. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT) : 

Orginal X 420 . 


Specification for Nerve Stimulator 


Duplicate X 210 . 
Last date and time of sale of tender form — 7 - 10 - 2013 , 
3 . p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8 - 10 - 2013 , 2 . 30 p . m . 


• Should be sutiable to identify peripheral nerves and 

giving percutaneous stimulation in neuro muscular 

block . 
• Should have a percutaneous bipolar stimulating 

handle for localization of nerves without puncturing 
the nerve which should be autoclavable . 
Should offer various stimulation patterns like TOF, 
DBS, Should offer Tetanus Twitch with 50 /100Hz 


• Should have selectable stimulation intensity ranging 

from 0 -60 mA in steps 0 . 1mA and stimulation 

impulse width from 0 .1ms, 0 .3ms, 0 .5ms and 1.0ms. 
• Should have a setup switch . 
• Should continuously measure & display actual 

current passing through the patient and selected 

current. 
• Should have pause function to interrupt stimulation 

without delivering impulses test function . 
• Should automatically switch off with a acoustic 

warning if not operated over a period of 20 mins. 
• Should have LCD display for stimulation current, 

impulse pattern , pulse width , impulse amplitude. 


• Should have analog and digital display of selected 

current and actual current. 
• Should have membrane touch pads for choosing 

stimulation function . 


7. Earnest Money Deposit (One Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College, Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

supescription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenders & witness wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or his authorized representative 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


13 . 


• Should be small (pocket size) & light weight. 


Should be supplied complete with 


14 . 


• Adapter with extension cable . 


• Percutaneous Bipolar Stimulating Handle 
• Switch Box for switching between invasive and 

percutaneous nerve stimulations 
• Plexus Cannula with Thin polymer insulation 

coating ( Teflon coating not desirable ) 22G , 24G , 

256 — 10 Nos. each 
• 9 volt rechargeable battery with charger. 


TENDER SCHEDULE 


1 . 


( 11) 


3 . 


The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala -no -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


No . C8/17378 /2013/MCT. 

29th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor and Head , 
Anaesthesiology Department, Government Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram . Tenders should be 
subscribed Tender Number and addressed to the Principal, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 167 /2013. 
Details of items— CPR /Defibrillator Manikin . 
Quantity — 1 No. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original 420 . 
Duplicate 210 . 


SPECIFICATIONS 


Last date and time for sale of tender form — 7 -10 -2013, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-10 -2013, 2.30 p . im . 

Date and time of opening of tender 
8- 10 - 2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 27 -9 - 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാ ധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യ 
മുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


CPR /Defibrillation Training Manikin 
1. The Manikin should function with manual 

semiautomatic and automatic defibrillators. 
2. Should have complete CPR capabilities . 
3. The arrhythmia/pacing simulator recreates more than 

15 adult heart rhythms and more than 15 Pediatric 
rhythms. 
4 . Should have complete load box , arrhythmia simulator 

box , CPR Adam Manikin with defibrillators skin . 
5. Should have disposable Lung , Airway Systems, 

Mouth and Nosepieces, appropriate adaptors and a 
soft carry case . 


TENDER SCHEDULE 


ദർഘാസ് നമ്പർ 167 / 2013. 


ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് സി . പി. ആർ./ ഡിഫിബിലേറ്റർ 
മണിക്കിൻ. 


എണ്ണം 


1. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ ? 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210 . 


ം . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 10 - 2013, 2 .30 മണി. 


1. The period for which the rates to be in firm 

| One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
- pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits One Percentage of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines , Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 10 - 2013 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
27 -9-2013 , 3 മണിക്ക്മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും 
ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


BOSHO WA 4, 72 ,000. 
M100 (B01101% . 
osmo Gonoomlong one (soðNUsono) 1,081. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOO01205 - 10 - 2013 , 3 oom . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirement in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
7 - 10 - 2013, 5 ml. 


osmo On103109m 0900100 NeQ10 - 8 - 10 - 2013 , 
12 27 . 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
COMOM M00131- 12 - 2013 . 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
CO 001( O , GAISĪConoš. 


Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


( Sd .) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 
No. S1-7495 / 2013 . 

20th August 2013. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 

Item — Blood Collection Materials [PB K3 EDTA 
(2 ml) Non Vaccum Tube, PB Clot Activactor (5ml) Non 
Vaccum Tube etc .] 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted — S1-7495 / 13 . 

Tender cost — 4 ,72,000 . 
E . M . D . — 1 % . 

Price of tender ( in duplicate) ST Cash only /Money 
Order 1,081. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
5 -10 - 2013 , 3 p. m 

Date and time for receipt of tender forms 
7 -10-2013, 5 p. m 

Date and time for opening of tender — 8 - 10 - 2013, 
12 Noon . 


TENDER NOTICE 
No. S1-3510/2013/ IMCH . 

19th August 2013. 
Sealed tenders are invited for supply of HBs Ag 
Card items ( 17000 Nos.) in IMCH Medical College, 
Kozhikode - 8. List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours on any working days. 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
and should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College , Calicut- 8 Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
5 - 10 - 2013 at 11 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate cost 1,87 ,000 


Cost of tender forms ( including Tax ): 

Original 420 . 


Duplicate 


210. 


Date upto which rates are to be firm — 31- 12 - 2013 . 


Address of officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

OSmed mmid - 200ŭ1/7495 / 2013. 

MMON0100mCo ABS4MB 22970008 [PB K3 EDTA 
(2ml) നോൺ വാക്വം ട്യൂബ് PB Clot ആക്റ്റിവേറ്റർ (5ml) 
നോൺ വാക്വം ട്യൂബ്മുതലായവ). 


If sent by post, postage charge 50 . 

Closing date and time of sale tender forms 
3 - 10 - 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
4 - 10 -2013, 5 p . m . 

Date up to which rates are to be firm — 30 -6 -2014 . 
Specification — Enclose sample along with tender. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തിസമ യത്ത് ഈ 
- ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal and Child Health , 
GovernmentMedical College, 
Kozhikode. 


- ( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER EXTENSION NOTICE 
- No. S4/9675/ 2013/ MCC . 

31st August 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Renal Biopsy Gun - 50 to the department 
of Medicine , Government Medical College , Kozhikode . 

Superscription — Tender No. S4 / 9675 /2013/MCC for 
the Supply of Renal Biopsy Gun to the department of 
Medicine. 


Estimated Cost _ 1 1 ,00 ,000 . 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of tender 
forms in which will not be refunded on any 
circumstances . 

The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable . Cheques , 
postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . The 
undersigned has the right to postpone/cancel the tender 
without further notice . 

- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശി ശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എച്ച്. ബി. എസ്. 
ഏജി കാർഡ് (17000 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽമുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം, 

കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏ ജ ന്റു മാ രു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 5 - 10 - 2013 -ാം 
തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 1,87 ,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ ? 420. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് * 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 10 - 2013 , 3 മണി. 


Cost of tender form : 

Original 7 416. 

By post _ X 456. 
Last date of sale of tender form by post 
26- 9- 2013 . 


Last date and time of sale of tender form — 30 - 9 - 2013 , 
3. 30 p . m . 


Due date and time for receipt of tender - 1 -10 -2013 , 
11 a. m . 

Date and time of opening of tender - 1 - 10- 2013, 
- 11.30 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm 
31 -3 - 2014. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode , Kerala , India, Pin -673 008 . 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours (Phone -0495 2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified above. The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth ? 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
the quoted price. Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala , on request along with remittance of 150 
( $ 100 towards the cost of stamp paper and 3 50 as 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 4 - 10 - 2013 , 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 6 - 2014 . 


സമയവും - 1- 10 - 2013 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1- 10 - 2013 രാവിലെ 11.30 മണി. 


incidental charge ) by Money Order in favour of 
Principal , Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, Loading , Unloading, Erection and Commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

The tenders will be opened as detailed 
above . Belated tenders will not be accepted . 


-- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധ 
മായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his own 

cost, if requested . 
3. Warranty - Minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് റിനൽ ബയോപ്സി ഗൺ- 50 വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അ വ രുടെ 
അംഗീകൃത വിത ര ണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 4 /9675 / 13 / എംസിസി 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് റിനൽ ബയോപ്സി ഗൺ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( തനത്) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക * 1,00,000. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 416 . 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി -- 26- 9 - 2013. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 30 - 9- 2013, 3. 30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 


Office of the Government 

Medical College, 
Kozhikode -8 . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. S3 - 1515/2013/IMCH. - 5th September 2013. 

Sealed tenders are invited from manufacturer or 
authorised dealers for supply of Bill form (Computer 
Billing forms) 300000 Nos. in IMCH Medical College , 
Calicut- 8 . List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours on any working days. 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent , IMCH , 
Medical College, Calicut- 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
3 - 10 - 2013 at 2 p .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate cost _ X 1,50,000 . 


മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തുംഅപ്പോൾ ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 3 -10 - 2013 -ാം 
തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക { 1,50, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

അസ്സൽ { 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 9 - 2013, 3 മണി. 


Cost of tender forms ( including Tax ): 


Original 


420 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 10 - 2013, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
30 - 9 - 2014 . 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ഇ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal and Child Health , 
Government Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


If sent by post , postage charge ? 50 . 

Closing date and time of tender forms— 30 -9-2013 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
1- 10 -2013, 5 p . m . 

Date upto which rates are to be firm — 30 -9 -2014 . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of tender 
forms in which will not be refunded on any 
circumstances. 

The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques , 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of 
articles tendered for and agreement in Kerala Government 
Stamp Paper worth * 100 . The tenders not accompanied 
by sufficient EMD and agreement will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതശി ശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ ബിൽ ഫോം 
( കംപട്ടർ ബില്ലിംഗ് ഫോം ) 3 ലക്ഷം എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 

ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കംചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 


